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HEALTH SCIENCES 
BETHESDA, MARYLAND 
DECEMBER 9-11, 1991 


SATELLITE COMMUNICATIONS TECHNOLOGY HAS BEEN USED FOR ESTABLISHING INTERNATIONAL 
TELEMEDICINE COMMUNICATIONS LINKS IN A NUMBER OF INSTANCES, (E G.. TELEMEDICINE SPACE 
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Telemedicine Space Bridge 

(Two-Way Video) 





Houston. TX 
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ACTS Flight Segment 







ACTS Switching and Processing Technology 
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GLOBALSTAR INFRASTRUCTURE 
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ACTS Spacecraft Characteristics 












SPACE ELECTRONICS DIVISION 




NEW TECHNOLOGY DEVELOPMENTS APPUED TO SATELLITE COMMUNICATIONS CAN FACILITATE 
TELEMEDICINE APPLICATIONS. BENEFITS FROM USING NEW TECHNOLOGY INCLUDE LOWER POWER, 
SMALLER SIZE, REDUCED COST, AND GREATER AVAILABILITY IN POST DISASTER SITUATIONS. 




